Z glebokim zalem zawiadamiamy, Ze w dniu 21 czerwca 2008r. 


zmarl 


PROF. DR HAB. ANDRZEJ CENCORA 


Kierownik Zakladu Choröb Naczyn Instytutu Fizjoterapii Wydzialu Nauk | 
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum, Prodziekan ds. 
ogólnych i finansowych Wydziatu Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie 
Jagiellonskim Collegium Medicum. 

Prof. dr hab. Andrzej Cencora pełnił funkcję Przewodniczacego, nastepnie 
Sekretarza Krakowskiego Oddzialu Towarzystwa Chirurgów Polskich, by! 
Czlonkiem Zarzadu Glównego Towarzystwa. 

W latach 2000 — 2003 był przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Naczyniowej do European Society of Vascular Surgery Council Member. 
Konsultant regionalny dla województwa małopolskiego w dziedzinie chirurgii 
naczyniowej. 


W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła wybitnego nauczyciela 
i wychowawcę, cenionego przez współpracowników i studentów. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
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